spowiednik przy koscieie Najśw. Marii P. w Krakowie 


po długiej a ciężkiej chorobie, za opatrzony Św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 14 stycznia 1947 r. w Żywcu, w 54 r. życia a 31 kapłaństwa. 


Pogrzeb odbył się w Żywcu w dniu 18 stycznia. 


RONNIE A 


za spokój duszy $. p. Zmarłego kapłana zostanie odprawione w kościele Najświętszej Marii Panny w Krakowie, 
we czwartek dnia 23 b. m. o godz. 7* rano na które zapraszają Rodzinę, Znajomych i Przyjaciół $. p. Zmarłego 


Archipresbyter kościoła N. Marii Panny 
oraz Zgromadzenie Ks. Spowiedników 
przy kościele N. Marii Panny w Krakowie. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


CH 
pz 


3 


inDsiwoqe 
jsrautb oq 


> v 


« à f 3 ra ct 
I GIÓMIDUD51 W 


JAV 


'seJb |OHOq2 BS 
SIND A9$18WXO 9W 


